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Bakhuizen, Johannes Nagelhoutlaan 24: ontwerp Drank- en horecavergunning 
(DH 20140012) 

De burgemeester van de gemeente De Friese Meren maakt bekend dat hij van plan is de Drank- en 
horecavergunning te verlenen voor het uitoefenen van het paracommerciële horecabedrijf 
Sportvereniging Bakhuizen op de locatie Johannes Nagelhoutlaan, 8574 SG te Bakhuizen. 

De aanvraag, de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 
januari 2015 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, 
Herema State 1 te Joure, en op de servicepunten in Balk , Dubbelstraat 1 en Lemmer, Vissersburen 88 
gedurende de openingstijden, u kunt de stukken ook digitaal inzien via www.defriesemeren.nl. 

Gedurende deze termijn kan een ieder mondeling dan wel schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. 
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de burgemeester van De Friese meren. Postbus 101,8500 
AC Joure. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, 
telefoonnummer 14 05 14. 
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